Lea primero: 
Encendiendo su PC 


La primera vez que encienda su PC, la computadora 
iniciara un proceso unico de instalacion y 
configuracion. Este proceso puede tardar hasta 
20 minutos en finalizar. Durante este tiempo, 
apareceran mensajes como "Por favor espere" y 
"la PC no responderd hasta que el proceso termine". 

No apague su PC durante este proceso. 

Cuando el proceso finalice, el monitor mostrara el 
escritorio de Windows. Si el puntero del raton es un 
reloj de arena, el proceso aun no ha finalizado. 

Si tiene dudas acerca de su PC o este proceso, 
contacte al Soporte Tecnico. Consulte la Garantfa 
y la Gu'ia de soporte tecnico para obtener mas 
informacion acerca de los datos de contacto. 


